MWANDMAX 


LabID 

NewlD 

Lname 

units 

minimum 


EXX002 

Carbon Monoxide 

ppm 

0.1 

CCLS 

24E010 

24hr Urine Creatinine Calc-PS 

mg/24hr 

332.16 

ecus 

CLF001 

Alkaline Phosphatase 

U/L 

23 

CCLS 

CLF002 

LDH 

U/L 

42 

CCLS 

CLF003 

AST (SGOT) 

U/L 

11 

CCLS 

CLF004 

ALT (SGPT) 

U/L 

6 

CCLS 

CLF005 

Total Bilirubin 

mg/dL 

0.2 

CCLS 

CMS001 

Albumin 

g/dL 

3.4 

CCLS 

CMS002 

Cholesterol (High Performance) 

mg/dL 

106 

CCLS 

CMS003 

Serum Glucose 

mg/dL 

72 

CCLS 

CMS004 

Total Protein 

g/dL 

6.3 

CCLS 

CMS005 

Triglycerides (GPO) 

mg/dL 

29 

CCLS 

CMT0002 

Specific Gravity 


1.004 

CCLS 

CMT0003 

pH 


5 

CCLS 

CSE001 

Calcium (EDTA) 

mg/dL 

8.7 

CCLS 

CSE002 

Serum Chloride 

mEq/L 

99 

CCLS 

CSE003 

Total Iron, Serum 

ug/dL 

17 

CCLS 

CSE004 

Phosphorus 

mg/dL 

2 

CCLS 

CSE005 

Serum Potassium 

mEq/L 

3,5 

CCLS 

CSE006 

Serum Sodium 

mEq/L 

134 

CCLS 

CSM001 

Urea Nitrogen 

mg/dL 

5 

CCLS 

CSM002 

Creatinine (Rate Blanked) 

mg/dL 

0.5 

CCLS 

CSM003 

Serum Uric Acid 

mg/dL 

2.1 

CCLS 

HCB001 

Hematocrit 

% 

33 

CCLS 

HCB002 

Hemoglobin 

g/dL 

11.3 

CCLS 

HCB003 

RBC 

xlO A 6/uL 

3,6 

CCLS 

HCB005 

MCH 

pg 

24 

CCLS 

HCB006 

MCHC 

g/dL 

31 

CCLS 

HCB007 

MCV 

fL 

72 

CCLS 

HCBOOB 

Platelets 

xl0 A 3/uL 

145 

CCLS 

HCB009 

WBC 

x!0 a 3/uL 

3.13 

CCLS 

HDC001 

Basophils 

x!0 a 3/uL 

0 

CCLS 

HDC002 

Basophils (%) 

% 

0 

CCLS 

HDCD03 

Eosinophils 

Xl0 A 3/uL 

0 

CCLS 

HDC004 

Eosinophils (%) 

% 

0 

CCLS 

HDC005 

Lymphocytes 

x10 a 3/uL 

0.93 

CCLS 

HDC006 

Lymphocytes (%) 

% 

11.5 

CCLS 

HDC007 

Monocytes 

x!0 A 3/uL 

0.06 

CCLS 

HDC008 

Monocytes (%) 

% 

1 

CCLS 

HDC009 

Neutrophils 

x!0 A 3/uL 

0.78 

CCLS 

HDC010 

Neutrophils (%) 

% 

23 

CCLS 

PBE001 

Direct HDL-QT 

mg/dL 

23 

CCLS 

PBE002 

LDL Cholesterol-Friedwald-QT 

mg/dL 

29 

CCLS 

PBE003 

Fibrinogen 

mg/dL 

111 

CCLS 

PBE004 

C-Reactive Protein (N HS) 

mg/dL 

0.02 

CCLS 

PBX002 

Carboxyhemoglobin 

% saturation 

0.3 

Harrogate 

24E001 

Url 1 Dehyd-ThrombB2(-80)-164-PS 

pg/mL 

222 

Harrogate 

24E002 

Url l-Dehy-Thrombox/24hr-]64“PS 

pg/24hr 

367080 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/gsdk0001 



MfNANDMAX 


LabID 

NewlD 

t name 

units 

minimum 

Harrogate 

24E003 

Ul lDehyThrom/UCreat24hr-164-PS 

pg/mg Creatinin 

203.209 

Harrogate 

24EC04 

Ur. 8-Epi-PGF2a-l 64-PS 

pg/mL 

270 

Harrogate 

24E005 

Ur.8-Epi-PGF2a/24hr-164-PS 

Pg/24hr 

345390 

Harrogate 

24E006 

U8EpiPGF2a/UrCreat,24hr-l 64-PS 

pg/mg Creatinin 

337.011 

Harrogate 

24E007 

Malondialdehyde,Ur(-70)-l 64-PS 

umol/L 

0.4 

Harrogate 

24E008 

UrMalondialdehyde/24hr-l 64-PS 

umol/24hr 

0,383 

Harrogate 

24E009 

Ur.Malon/Ur.Creat, 24hr-164-PS 

umol/mg Creatlr 

0.001 
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3001211455 

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/gsdk0001 



MINANDMAX 


maximum 

88.9 
14230.404 

145 

462 

463 
847 

2 

5.6 
323 
352 

9.3 
710 

I. 04 

8 

10.9 
112 
254 

5.7 

5.6 
154 

27 

1.3 

9.1 
52 

18.5 
6 

34 

37 

102 

443 

16.26 

0,22 

2.6 

1.1 

9 

5.41 

63 

1.12 

II . 8 

11.11 

83.2 

96 

231 

634 

5.5 
14,8 

4070 

8904654 
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3001211456 





MfNANDMAX 


maximum 

2422.55 

7271 

24022683 

6076.687 

6.3 

14.912 

0.009 
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3001211457 






